ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 14) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.) 


Коды, начинающиеся на букву И/. (Продолжение) 



























































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

\\и43 ТК1143$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 4,3 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

\и44 ТК1 144$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 4,4 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

\/45 ТК1145$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 4,5 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

\\и46 ТК1146$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 4,6 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

\и47 ТК1147$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 4,7 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

48 ТК1148$ Ток <ОТ23-5 стабилизатор 4,8 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

\\/49 ТК1149$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 4,9 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

50 ТК1150$ ок <ОТ23-5 стабилизатор 5,0 В с низким падением напряжения 
на регулирующем элементе и выключением 

\/52 $852Т\/ ТК _ прп радиочастотный 5,2 ГГцб В8 мА 

\/67 ВЕР67\\/ ТК _ прп радиочастотный 7,5 ГГц 10 В 50 мА 

\/82 ВЕР182ТВ\М/ ТК _ прп радиочастотный 7,5 ГГц 10 В 35 мА 

\/82 ВЕР182Т\/ ТК _ прп радиочастотный 7,5 ГГц 10 В 35 мА 

\\/83 ВЕР18ЗТВ\М/ ТИ — прп радиочастотный 7,4 ГГц 10 В 65 мА 

\/83 ВЕР183Т ТК _ прп радиочастотный 7,4 ГГц 10 В 65 мА 

\\/92 ВЕРУ2А\\/ ТИ $01343 прп радиочастотный 6 ГГц 15 В 30 мА 

\/В 2$01383К Аоп _ прп составной 258852К 

\М/С$ ВСВ133 Зе ЗОТ23 прп 10к/10к 50 В 0,1 А 

\М/С$ ВСВ1ЗЗТ Зе $С75 прп 10к/10к 50В 0,1А 

\М/С$ ВСВ133Зу Зе $01457 прп 10к/10к 50В 0,1А 

\М/С$ ВСВА1ЗЗ\/ Зе $0Т323 прп 10к/10к 50В 0,1А 

\М/С$ ВСВ133$ Зе $0Т363 два ВСВ133 

\/О$ ВСВ141 Зе ЗОТ23 прп 22к/22к 50В 0,1А 

\/О$ ВСВ141Т Зе $С75 прп 22к/22к 50В 0,1А 

\/О$ ВСВА141\/ Зе $0Т323 прп 22к/22к 50 В 0,1 А 

\М/О$ ВСВ141$ Зе $0Т363 два ВСВ141 

\МЕз$ ВСВ148 Зе ЗОТ23 прп 47к/47к 50 В 0,1 А 

\\МЕЗ$ ВСВ148Т Зе $С75 прп 47к/47к 50 В 0,1 А 

\ММЕз$ ВСВА148Ц Зе $01457 прп 47к/47к 50 В 0,1 А 

\\МЕз$ ВСВ148\/ Зе $0Т323 прп 47к/47к 50 В 0,1 А 

\М/Е$ ВСВ148$ Зе $0Т363 два ВСВ148 

\МЕЛ ВЕ$17\\/ ТИ ЗОТ-323 прп радиочастотный 2,1 ГГц 

\МЕ? ВЕ$17АМ/ ТИ ЗОТ-323 прп радиочастотный 3,2 ГГц 

\МРЕ $ ВСРВОЗРМ Зе $0Т363 рпр/прп 2,2к/47к 0,1 А 

\МЕ $ ВСВ112 Зе ЗОТ23 прп 4,7к/4,7к 50 В 0,1 А 

М/ЕО Т$09-Е1205\/ ТК $0Т343 прп 12 ГГц 4В5 мА 

МЕ? Т$0:Е1220\/ ТИ $0Т343 прп 12 ГГцбВ 20 мА 

М/ЕЕ ВЕРЭЗА ТК $0Т343 прп 6 ГГц ВЕРЭ9З А (ЕЕ) 

\\@$ ВСВ116 Зе ЗОТ23 прп 4,7к/47к 50 В 0,1 А 

М/@5 ВСА116\М/ Зе $01323 прп 4,7к/47к 50 В 0,1 А 

\М/Н$ ВСВА108 Зе ЗОТ23 прп 2,2к/47к 50 В 0,1 А 

\/Н$ ВСВ108Т Зе $С75 прп 2,2к/47к 50 В 0,1 А 

\/Н$ ВСВА108\/ Зе $0Т323 прп 2,2к/47к 50 В 0,1 А 

\М/Н$ ВСВ108$ Зе $01363 два ВСВ108 

\М $ ВСВ158 Зе ЗОТ23 рипр 2,2к/47к 50 В 0,1 А 
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Коды, начинающиеся на букву И". (Окончание) 



















































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
\\5 ВСВ158Т Зе $С75 рипр 2,2к/47к 50 В 0,1 А 

\М $ ВСВ158\/ Зе $0Т323 рипр 2,2к/47к 50 В 0,1 А 

\\М/5 ВСВ135 Зе ЗОТ23 прп 10к/47к 50 В 0,1 А 

\/5 ВСВ135Т Зе $С75 прп 10к/47к 50 В 0,1 А 

\/5 ВСВА135\/ Зе $0Т323 прп 10к/47к 50 В 0,1 А 

\\/5 ВСВ135$ Зе $01363 два ВСВ135 

\/К$ ВСВ119 Зе ЗОТ23 прп 4,7к 50 В 0,1 А 

\МК$ ВСВ119$ Зе $0Т363 прп 4,7к 50 В 0,1 А 

\МК$ ВСВ119\/ Зе $О0Т3З23 прп 4,7к 50 В 0,1 А 

МЛ. $ ВСВА146 Зе ЗОТ23 два прп 47к/22к 50 В 

\МЕ$ ВСВ146\\/ Зе $О0Т323 два прп 47к/22к 50 В 

М/М$ ВСВА183 Зе ЗОТ23 рир 10к/10к 50 В 0,1 А 

\М/М5 ВСВА183\/ Зе $01323 рир 10к/10к 50 В 0,1 А 

М/М5 ВСВ183Т Зе $С75 рир 10к/10к 50 В 0,1 А 

М/М$ ВСВ183Ч Зе $01457 рир 10к/1Ок 50 В 0,1 А 

\/ИМ$ ВСВ183$ Зе $0Т363 два рпр 10к/10к 50В 0,1А 

ММО ВЕ998АМ/ ТК $ОТ343А _ | двухзатворный МОП \НЕ ВЕ988 
\ММ$ ВСВ185 Зе ЗОТ23 рир 10к/47к 50 В 0,1 А 

\ММ$ ВСВ185Ч Зе $01457 рир 10к/47к 50 В 0,1 А 

\ММ$ ВСВА185\/ Зе $0Т323 рир 10к/47к 50 В 0,1 А 

\М/М$ ВСВ185$ Зе $0Т363 два ВСВ185 

\МО$ ВСВ191 Зе ЗОТ23 рир 22к/22к 50 В 0,1 А 

\М/О$ ВСВА191\/ Зе $01323 рир 22к/22к 50 В 0,1 А 

М/О$ ВСВ191$ Зе $01363 два ВСВ191 

М/О В7Х284-В2\/4 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 2,4 В Е?4 +2% 
\МР В7Х284-В2\7 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 2,7 В Е?24 +2% 
\\/Р$ ВСВ192 Зе ЗОТ23 рир 22к/47к 50 В 0,1 А 

\М/Р5 ВСВ192Т Зе $С75 рир 22к/47к 50 В 0,1 А 

\М/Р5 ВСВ192\/ Зе $0Т323 рир 22к/47к 50 В 0,1 А 

\М/Р5 ВСВ22РМ Зе $0Т363 рир 22к/22к 50 В 0,1 А 

\\/Р2 ВЕВУ92А ТК ЗОТ23 ВВЕ9ОА 

МО В7Х284-ВЗ\0 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,0 В Е?24 +2% 
\/В М$0602[ Мо+ $0Т346 прп общего прим. 25 В 150 мА 
\М/А$ ВСВА198 Зе ЗОТ23 рпр47к/47к 50 В 0,1 А 

\/А$ ВСВА198\/ Зе $0Т323 рпр47к/47к 50 В 0,1 А 

\М/А$ ВСВ198$ Зе $01363 два ВСВ198 

\В В7Х284-ВЗ\З РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,3 В Е?24 +2% 
\М/В2 ВЕВЭЗА\М\/ ТК _ ВЕВЭТА 

М/ВЕ ВЕВ280Т\М/ ТК _ прп радиочастотный 7,5 ГГц 
\М/ВЕ ВЕВ181ТМ/ ТК _ прп радиочастотный 7,8 ГГц 
М/АС ВЕВ182Т\/ ТК _ прп радиочастотный 7 ГГц 

М/АВН ВЕВ183ТМ/ ТК _ прп радиочастотный 7,4 ГГц 

\\/5 ВСВ169 Зе ЗОТ23 рпр4,7к 50 В 0,1 А 

\/$ ВСВ169\/ Зе $01323 рир4,7к 50 В 0,1 А 

\/$ ВСВ169$ Зе $01363 два ВС169 

\\/$ В7Х284-ВЗ\6 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,6 В Е?24 +2% 
МТ ВСВ166 Зе ЗОТ23 рипр 4, 7к/47к 50 В 0,1 А 

М/Т ВСВ166\/ Зе $01323 рипр 4,7к/47к 50 В 0,1 А 

М/Т ВСАА8РМ Зе $0Т363 рир 2,2к/47к плюс прп 47к/47к 
МТ В7Х284-ВЗ\9 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,9 В Е?24 +2% 
М/О ВСВ162 Зе ЗОТ23 рир 4, 7к/4,7к 50 В 0,1 А 

М/О ВСВ162Т Зе $С75 рир 4,7к/4,7к 50 В 0,1 А 

МУ ВСАЗ5РМ Зе $0Т363 рпр/прп 10к/47к 0,1 А 

ММУ В7Х284-В4\З РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 4,3 В Е?4 +2% 
М/О МВЕ2947А Мо! $0Т363 два радиочастотных прп 9 ГГц МВР941 








Телефон: (095) 741-7701 
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Коды, начинающиеся на букву Х 













































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
Х (белый) ВВ833 Зе $0Т323 варикап 0,75/9,3ЗпФ 

Х(желтый) ВВ835 Зе $0Т323 варикап 0,6/9,1пФ 

Х1 ВЕТЭЗ Зе ЗОТ23 ВЕО23 ВЕО75 

Х1р ВЕТЭЗ РН ЗОТ23 ВЕО23 ВЕО75 

Х1 МХ1 Аоп _ два прп 2$С2412К 

Х1 В7Х84-С27 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 27В+5% 

Х2 1МХ2 Воп _ два прп 25С2412К 

Х2 В7Х99-С13 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 13В+5% 

Х2 В7Х84-С30 га ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 308В+5% 

Х2 В7\49С30 га $0Т89 стабилитрон 1Вт 30В-+5% 

ХЗ В7Х99-С15 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 15В+5% 

ХЗ В7Х84-С3З га ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 33В+5% 

Х4 ВЕТЭЗА Зе ЗОТ23В ВЕО23 ВЕО75 

Х4 В7Х84-С36 га ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 36В+5% 

Х5 В7\49С39 га $0189 стабилитрон 1Вт 398В-+5% 

Х5 ММВ\/409@ Мот ЗОТ23 сверхрезкий варикап 

х6 В7\49С43 га $0Т89 стабилитрон 1Вт 43В-+5% 

х6 В7Х84-С43 га ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 43В+5% 

Х7 В7Х84-С47 га ЗОТ23 стабилитрон 0,3ЗВт 47В+5% 

ХА$ ВСВ503 Зе ЗОТ23 прп 2,2к/2,2к 50В 0,5А 

ХА В7Х284-В7\5 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 7,5В Е?24 +2% 
ХА В7Х99-С4\7 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 4,7В 

ХВ$ ВСВ553 Зе ЗОТ23 рпр 2,2к/2,2к 50В 0,5А 

ХВ В7Х284-В8\2 РН $00110 стабилитрон 0,4ВТт 8,2\/ Е?4 +2% 
ХВ В7Х99-С5\1 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 5,1В 

ХС5 ВСВ533 Зе ЗОТ23 прп 10к/10к 50В 0,5А 

ХС В7Х284-В9\1 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 9,1В Е?24 +2% 
ХС В7Х99-С5\/6 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 5,6В 

ХО$ ВСНА555 Зе ЗОТ23 рир 2,2к/10к 50В 0,5А 

хо В7Х284-В10 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 10\ Е24 +2% 
хо в7х99-С6\2 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 6,2В 

ХЕ В7Х284-В11 РЫ $00110 стабилитрон 0,4Вт 11В Е?4 +2% 
ХЕ В7Х99-С6\8 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 6,8В 

ХЕ5 ВСВ512 Зе ЗОТ23 прп 4,7к/4,7к 50В 0,5А 

ХЕ В7Х284-В12 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 12В Е?4 +2% 
ХО5 ВСН523 Зе ЗОТ23 прп 1к/10к 50В 0,5А 

ха В7Х284-В13 РЫ $00110 стабилитрон 0,4Вт 13В Е?4 -2% $ 
ХН5 ВСН573 Зе ЗОТ23 рир 1к/10к 50В 0,5А 

ХН В7Х284-В15 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 15В Е?4 +2% 
ХН ММ$0701 Мо+ $00123 ММВО701 

х! В7Х284-В16 РЫ $00110 стабилитрон 0,4Вт 168В Е?4 +2% 
Ху В7Х284-В18 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 18В Е?4 +2% 
ХК$ ВСВ519 Зе ЗОТ23 прп 4,7к 50В 0,5А 

ХК В7Х284-В20 РЫ $00110 стабилитрон 0,4Вт 208 Е?4 +2% 
ХЕ$ ВСВ569 Зе ЗОТ23 рпр 4,7к 50В 0,5А 

ХЕ В7Х284-В22 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 228 Е?4 +2% 
ХЕ В7Х99-С2\4 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 2,4В 

ХМ$ ВСВ583 Зе ЗОТ23 рир 10к/10к 50В 0,5А 

ХМ В7Х284-В24 РЫ $00110 стабилитрон 0,4Вт 24В Е?4 +2% 
ХМ В2Х99-С2\7 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 2,7В 

ХМ В7Х284-В27 РЫ $00110 стабилитрон 0,4Вт 27В Е?4 +2% 
ХМ В7Х99-СЗ\0 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3Вт 3,0В 

Продолжение следует. 
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